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श्रम मंत्रालय 


( नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1996 


सा . का . नि . 560 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार , शिक्षु अधिनियम, 1961 ( 1961 का 52 ) की धारा 2 के खंड ( ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 1 ) में उल्लिखित व्यवसायों को , उनके अधिभोगियों के 
राष्ट्रीय वर्गीकरण की कोड सं. उक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथा अभिहित व्यवसायों 
के रुप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--- 


सारणी 


- -- - 


। 


- - 


व्यवसाय 


अधिभोगियों के राष्ट्रीय वर्गीकरण की कोड सं . 


- 


- - 


- 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


--- - - - . . .. 


1. 


उच्च परिचर प्रचातक ( प्रक्रम ) 


730.20 , 740 . 10 , 740 .90, 770. 90, 900. 10, 730.90, 740. 20 , 
770. 40, 890. 20 


2. 
3. 


प्रचालक सह - मैकेनिक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर 
अस्पतालों और व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए मैकेनिक 
चिकित्सा उपस्कर 


039 .10, 039. 90 
086. 10, 088. 10, 089.90, 090. 90 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ फा . सं . डी . जी . ई. टी . - 23 ( 9 )/ 93 - ए. पी . ] 
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ARYS 
MINISTRY OF LABOUR 
(Directorate General of Employment and Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th December, 1996 
G . S.R . 560 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 
1961) and after consultation with the Central Apprenticeship Council, the Central Goverument hereby specifies the trades, 
mentioned in columo (1) of the Table below , the code numbers of National Classification of Occupations thereof are described 
in the corresponding entries in column (2 ) of the said table , as designated trades for the purposes of the said Act , namely : 

TABLE 


- - 


- 


- 


Trades 


Code numbers of National Classification of Occupations 


- 


- - 


- 


- - - 


Advanced Attendant Operator (Process ). 


730.20, 740. 10, 740 .90 , 770.90 , 900 .10 , 730.90, 740.20 , 770.40, 890 .20 


039. 10 , 039 .90 


Operator- cum -Mechanic - Pollution 
Control Equipment 


w 


06 .10 , 088 . 10 , 089. 90 , 090.90 


Mechanic Medical Equipment for 
Hospitals and Occupational Health 
Centre . 


- - 


- - - - 


- . - 


. 


[F. No. DGĘT- 23(9 )/93-AP )] 

ABHIK GHOSH , Jt . Secy . 
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